DART AEROSPACE LTD 


Work Order: | | 
PENAS ESA 


Description: Swivel Joint, Inner | PartNumber: | D53111 | 
¡EA ARNES: 

inspection Dwg: D5311 Rev: B A | Pagetof4 | 

INSPECTION SHEET 
Drawing Actual Method of 

ERASE 
| osas |  «*ro00m8 | [| | pp  —p| | 
| 055 | +o.o00-0.008 [| | [| | | 
| gosso | +o.000/-0.004 || | | | | 
| go7ss | +o.008/-0.001 | || —| | 
E-0m46 "lo A EDONO a O O e Nl 
| 013 | +o:w004r0.000 | = Jo T T ESC 
0 = 000 a A 
[063 | 0 Me, AN 
¡CON wo E VNS PRES A 
MS AA PEN A O O A 
PAS SRA ESSE A E O AAA 
ASUSTE Ni) paros O [A RS DEP: 
SS a | PRETO TS LO a a 
¡E SEA PE ET E A A 
MEA A SE EE E EA AA 
DA AN A Cl ASE TEE MA 
SS RA SPA SIGA EN AE NE 
PR A a E O E SSA 
O A bid PON SA A PE 
E CAC NEO: VS AE FE AN 
A ME A AN VETO ES AN 
¡OA AO NEO E SO ESOO EAS 
SA CIA NE VE VA FE AA 
EEE: EA AA E SEO AA 
NA PER AO E A a 
ERES EA PE O A A EA 
a a a VIA 
AE REO ERE ERGO ¡A E AAA 
¡IIA ESTA a a ¡ERRE ¡TAN SE 


Measured by: Checked by: QC Inspector: 


(If necessar 


H1FORMS Quality Assurancelapproved QAWnspection Sheet revB 


